Deutscher Bundestag 
1 4 Wahlperiode 
1949 


Drucksache Nr. 4420 


Antrag 

der Fraktionen der CDU/CSU, FDP, DP 


hetr. Stärke des Personals der Bundesgrenzschutz- 
behörden. 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Stärke des Personals der Bundesgrenzschutzbehörden wird 
auf 20 000 Mann festgesetzt. 


Bonn, den 3. Juni 1953 


Dr. von Brentano und Fraktion 
Dr. Schäfer und Fraktion 
Dr. von Merkatz und Fraktion 



